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PART III 

Ground Water Department 


3^'^oanj rLjffl(TU _!|0 

cncnj(3 sl.ajDsi^ij.^/ 541 / 2009 . 2011 scnjcuol 3 . 

co(U(36m(3ces)2(gm6ne1 slejo rarajoDlcru^, ejsej 
ajc932(^, r 4 )O 6 TD 0 cft.jgo cijffliijcrscrucnjcrnaooffl cft)ffloojcft.offl1ra3 
(dIodjo (.ojoinalcft. ag)Lwtl6)an^'' gggsteoo anjcm®) araruffl 
crujeommjgg fl^'^ocrujcft.c/3 

gcfeoasiOD). 3(3<^o(TU2cft.c^ 29 - 1-2011 ajcmraS 4 - 2-2011 g^oSceg 
Bfflj asmldjgffl ejsei (Ucft>jry ri®osiDOcft.jgo sleio aonDlcrulroS 
odIodjo ejelcegjcmcmjo 4 - 2-2011 g^cmcoa 2 msmlmga si 
aori£i1cn)1ra3 cruj1cft.ffl1ces)jaT)ffl)jo, csiaecm Bloicruo ggajcft.1§ 
3 asmlcsg Klao (arejonlcrueoo rataegoDo (3taa)ltft.oraffl(jjsjraro)lca) 
gefl^ocncruriecDO (3TaG(jjoa3 nDOKOjgg ca)ffloojcft.offljgs amooDliiD^ 
rarailraS raijOtogjcmraijmosnD. n^gcmsaTleijo cOjorasiDcucraoroS 
raraGOD Bldicruo ratarucDlcsDoasoraS gonogsjasTO) t.tiJfu(3(OTS)l ralnicruo 
emraS (3^<^ocru amo6njmi)l^ cnsrus1t.(fl3ffl63i3gjo cnsraimj 

aDcmjaocQ)lffl1tS«)jo. 


[eft.® B^riejonru mcniajo (.nJcuiroraildsjos cn 1 ffl(mLB(u _!|0 

Cnem^ GnJfflJo C3T5Sa>RS3 

1 Kl.ajDsry_||j.g./ 5 / 20 io-ii—ffloslojcoocnjDl 
cOjjsIffldigg oJODrail (.nJcOiOfflo rarejcmmcr) 

rU 6 tajocs 2 )(jSTS) 1 fflei modjIaSiijjais eitaaioculs 
GcOjOgoDlcffilraS nj^raijcDocnn cajspl.^ cft.js>ra3 
<ft>l6mo1ffl3 1.5 HP (Tuenj eawcrulsniloS ojcnj, 

(ISI marked) ggnJcjjjcfljoS onogfflnj fflincman 
(.nil a£iot.6ru1e<ss)gajD (iJ0§(3 soa oDgog Cnnoo, 

3000 eJIg^ gniggo gaSscogoggoaS coocAitoiaa 

ajo§( 3 soEBb, njmj noioav, njcriilom gacoloS, 
rul (0) ffl gn oa^o 6 uej n® cml cu cnin 0 ru 1 
(.nj(U( 3 « 5 T! 5 )cn (TueesfflOtsgjcft.—' 2,45,802 6,200 

2 s1.aju6nj_!)j.^./6/20io-ii— si ggaieijiSaiso 
(ajo^aju-4) eca.ogaDlcs2)1ra3 rujcnjoiocsDl cSi^ipl^ 

<ft>j>p«53 cftlsmoltsS 1.5 HP crusnj Ga>P(nil6iinc/3 
rumj, (ISI marked), ggnJ(jjjtft.a5 ^cu cruggnj 
gnjcmsj) C3i3)^.(n)1.cru1. njcrij rLO'Dnru Sio (uo§^ 
soa truoci^, 5000 ejlgc3 goiggo goSgeogoggooB 
GoaniflcsDjgg (ijo§(3 soffi), njcmlocn gacofloS, 
rul®) ffl smos^o 6uei n®anDl(u cniooojl^'' 

(.nj(U( 3 « 5 T! 5 )cn (TueesfflOtsgjcft.—' 4,00,000 10,000 
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